جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الامين للبنين 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1021 رقم الصفحة من 1 إلى 5 











1 | 1421911021002 | ابراهيم مازن عوده فليج | 76 | 65 | 6 | 73 | تاهج | 
2 | 1421911021003 | احمد جلال عطااسد 000000 | 50 | 73 | 50 | 60 | اج | 
3 | 1421911021004 | احمد سعد لطيف حمزه | 73 | 88 | 88 | 92 | ااج | 
4 | 1421911021006 | احمد كاظم جاسم محمد | 53 | 5 | 39 | 50 | مل | 
5 | 1421911021007 | احمد ماجد عيد الله حمو ||| 51 | 55 | 50 | 55 | ااج | 
6 | 1421911021008 | احمد محمد صبيح محمد حسن | 50 | 55 | 50 | 50 | ااج | 
7 | 1421911021009 _| احمد مناف حسن ساجد 000000 | 38 | 39 | 24 | 38 | 

8 | 291102011 | اکرم سلام حميد موسى ||| 60 | 67 | 50 | 60 | تهج | 
9 | 1421911021012 _| الرضا علي صبري مجبل ____| 50 | 50 | ا5 | 50 | تاجح 

0 | 421911021013 | امير حسين عبد الواحد عبد الباقي ___ | 59 | 62 | 28 | 50 | معد | 
1 | 1421911021015 ]| امير علي حميد نايل | 40 | 50 | 22 | 37 | 

2 | 1421911021016 | اوس خليل خليفه صبر | 53 | 50 | 33 | 50 | مل | 
3 | 421911021019 | باقر حسن فزع جبر_ 0000 |[ 90 | 92 | 99 | 100 | ااج | 
4 | 1421911021021 | باقر محسن دعاج حسن | 50 | 37 | 341 | 52 | مطل | 
5 | 1911021024 | بشير رشاد محمد رشيد || 62 | 75 | 69 | 68 | تهج | 
6 | 1421911021025 | سجاد عباس شريف جابر || 50 | 50 | 30 | 50 | مىل | 
7 | 1421911021026 | جبار صباح جبار علي __| 55 | 61 | 36 | 69 | مل | 
8 | 1421911021027 | جعفراحمد عطية عبدالرضا || 50 | 5 | 44 | 50 | مل | 
9 | 1421911021028 | جعفر موحان مناحي ابراهيم 000 | 57 | 69 | 50 | 6 | ناج | 
0 | 1421911021029 | جوهان جوني شمعون كورو || 54 | 50 | 26 | 50 | مل | 
21 | 1421911021030 | حسن حيدر ذياب ناوي || 50 | 50 | 50 | 50 | اج | 
2 | 1421911021031 | حسن عقيل فاخر طه 00200 | 50 | 50 | 39 | 58 | مطل | 
3 | 1421911021033 | حسن قاسم حسن لفته __| 28 | 50 | 33 | 51 | مل 
4 | 1421911021034 | حسن ماجد جاسم فهد 50 28 %16 50 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1021 رقم الصفحة من 2 إلى 5 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الامين للبنين 


إتسلسل]_الرقوالامتطني_ | اسمالطالب ]| العبية | التطيزية | الرياشيات | السسياء |_انتيجة_ | اسجموع_ | 
26 
7 
2 









29 حسين عامر علي داود 
0 
8 | 1421911021054 | ذو الفضل عباس كالم ليل | 50 | 42 | 26 | 38 | 
47 | 1421911021064 | سجاد وسام صبري عبدالصين___ | 57 | 38 | 2 | 1 
60 50 











8 | 1421911021065 | سجاد وليد صبري شايع 50 42 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


متوسطة الامين للبنين 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1021 رقم الصفحة من 3 إلى 5 
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66 إبعبس علي خوام جمد 000 | 58 | 2 | so | 50o‏ 
6 أإبعبس قاضل عباس غيض 0 | 75 | ا61 | 57 | 72 
7 | عبد لله رعد صيد جاب | 55 | 3 | 32 | o‏ 
2 إعبد لل محمد خضير سلمان | 50 | 50 | 50 | o‏ 
4 ]عبد الل محمد عبد الرضاسعه ‏ | 78 | 7 | 52 | 9 
o | so | 6o | 6e‏ 

aul z7 | a | 50 

sr | 3 | s0 | 54 
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6 أ علي ابراهيم عباس محمد 
7 أ علي احمد عامر جدوع 





عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الوهاب عبد 
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ناجح 
ناجح 
ناج 
ناج 
ناج 
ناج 


جع 
جع 
جع 
جع 


: 0 


1421911021078 | على اياد كاظم علوان | 55 | 50 | 29 | 54 | سمط ا 
_ 1421911021080_| علي حسن غازي لعيبي ااا | 68 | 37 | 50 | 50 | مل 
| 1421911021082_| علي حسين علوان حسن ااا | 65 | 50 | 57 | 59 | اج 
_ 1421911021083_| علي حسين علي عبود ااا | 83 | 85 | 50 | 77 | اج 
_ 1421911021084_| علي عباس دنيف حسن __ | 68 | 50 | 50 | 68 | ام 
1421911021085_| علي ماجد كاظم سلما | 50 | 50 | 38 | 62 | مسل 
_ 1421911021086_| علي محمد حسين صكب ا | 50 | 24 | صفر | %5 | 

_ 1421911021087 _| علي محمد عبد الله علي | 59 | 69 | 59 | 72 | نجع | 
| 1421911021088_| علي محمود على سلما | 50 | 4 | 5 | 51 | مل 
٠‏ 1421911021090 | عمار صفاء علي جاسم | 57 | 37 | 55 | 50 | مل 
_ 1421911021092 | قاسم صادق قاسم عزيز ااا | 68 | 56 | 29 | 52 | مل 
| 1421911021094_| کرار سلام حميد موسى ا | 50 | 38 | 50 | 60 | مدآ 
1421911021095_| ليث محمد رعد حميد | 50 | 50 | 4 | 52 | مسل 

65 56 68 69 ناجح 


14229 0101017 


مؤمل سليم صاحي حسوني 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 1 ٍ رمز المدرسة : 1021 رقم الصفحة من 4 إلى 5 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الامين للبنين 


8 أ مومل كاظم عباس مزهر 01 40 0 ) 













0ة | 24 | 29 
4 | 1421911021101 _| محمد الصادق احمد حسن عبد الحسين _ | 50 | 50 | 26 | 
5 | 421911021104 | محمد تحسين شاكر داغر | 55 | 35 | 0 
6 | 1421911021107 | محمد حسين علي شبيب ا | 72 | 63 | 52 | 67 __ 254 
7 | 1421911021108 | محمد خليل ابراهيم جاسم ا | 56 | 64 | 70 | 54 24 
باس ندى حمز | 5 | 38 | 28 | 44 __ 
بد الرزاق خا | 50 | 42 | 32 | 50 
ب | 84 | 78 | 58 | 71 
تضى عون ت | 5 | 5 | 37 
1 | 50 | 50 | 32ل 


0 


3 
8 
0 71 
3 00050 
2 60 
83 | 14291102017 | مصطفى هرم قاسم صبيع | 65 | 42 | 50 | | س 

8 | 42911021119 | مصطفى حاتم جطر جيار 50 | 22 | 38 | 8 

* | 1421911021120 | مصطفى حاتم حامد حاتم | 52 | 37 | ي | 39 | 

6 | 1421911021136 |نورعيس حصونكظم ‏ | 560 | بي | 33 | 33 | 
77 50 69 


: 


ناجح 
ناجح 
ناجح 291 


1 











6 | 1421911021137 | هاشم هشام هاشم عوده 77 ناجح 273 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 1021 رقم الصفحة من 5 إلى 5 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠»‏ الرصافة الثانية 
يرية : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الامين للبنين 














97 


20 | يوسف اشرف عبد الصين متحي _ | 73 | 063 | 
2 إيبوسقاصين علي صين | 69 | 50 
| 0219 إيوسف كلد ريم على | 58 | 34 | 0 
4 إايوسفازيد طرق شر | 55 | 50 
245 | يوس طارق وباط ا | 50 | 64 | 0 56 | em‏ 
| 0247 | بوس قراس سكم چوات | 60 | 37 | 0 | 2 | e‏ 
1421911021146 | يوسف محمد كظم سحن ا | 60 | 42 | 33 | 52 | س 






| 8 | 95 | اج 
| 50 | 72 | نچ 
| 34 | 50 | مل 
| 38 | 5 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


